﻿Versificatie * rima * ritmul * masura * strofa * versuri VERSUL = Unitatea minimala dintr`o piezie, delimitand un rand dintr`o strofa * Tipuri de versuri: * Versul alb: lipsit de rima * Versul liber (verslibrism): vers lipsit de rima, ritm si masura constanta, oferind o mare libertate poetului * Pentrametrul: vers cu 5 silabe * Hexametrul: vers cu 6 silabe * Decasilab: 10 silabe * Endecasilab: 11 silabe * Alexandrin: 12-14 silabe (nu alexandrion !!!! :) * Alexandrinul romanesc: vers creat de poetii pasoptisti cuprinzand intre 14 si 16 silabe * Ingambametrul: vers intrerupt sintactic, a carui idee se continua in 2,3 versuri consecutive * Are rolul de a fluidiza lectura, temele si motivele 